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P R I M O. 49 

II capitello Compofito ha quelle iftefle mifure , che ha il Corinthio : ma e diuerfo da quello per la 
Voluta , Ouolo , e Fufarolo, che fono membri attribuiti al Ionico : & il modo di farlo e quefto . Dal- 
l’Abaco in giufidiuideil capitello in treparti,comenel Corinthio. Laprima parte li da alia prima 
fo^lia, e lafeconda alia feconda , e la terza alia Voluta : la quale fi fa in queirifteffo modo, e con quei 
medefimi punti, co i quali s’ e dctto , che fi fa la Ionica : & occupa tanto dell’ Abaco , che paia ch'ella 
nafcafuori dell’ Ouolo appreffoilfiore, che fiponenelmezo della curuatura di detto Abaco :& e 
crfoffa in fronte, quanto e lo fmuffo, che fi fa fu le corna di quello, o poco piii . L’Ouolo e groffo del- 
le cinque parti dell’ Abaco le tre : la parte fua inferiore comincia aldiritto della parte inferiore del- 
1’occhio della Voluta : ha di fporto delle quattro parti della fua altezza , le tre : e uiene co’l fuo fporto 
a l diritto della curuatura dell’ Abaco, 0 poco piu in fuori . Il Fufarolo e per la terza parte dell’altezza 
dell’Ouolo,& ha di fporto alquanto piu della meta della fua groffezza,e gira intorno il capitello fotto 
la Voluta, efeinpre ii uede . IlGradetto,cheva fotto il Fufarolo, e fa l’orlo della campana del Ca- 
pitello ; e per la meta del Fufarolo . Il viuo della campana rifponde al dritto del fondo de i canali del- 
lacolonna. Diquefta forte n’ho ucduto uno in Roma: dal quale ho cauatele dette mifure, perche 
m i e parfo molto bello , e benifsimo intefo . Si ueggono ancho capitelli fatti in altro modo , che fi 
poifono chiamar Compofiti : de’ quali fi dira , e fi poneranno le figure ne’ mici libri delle antichita . 
L’Architraue , il Fregio , e la Cornice fbno per la quinta parte dell’altezza della colonna,e per quello 
cheftato dctto di fopra ne gli altri ordini , e per li numeripoftinel difcgno fi conofce benifsimo il lo- 
ro compartimento . 
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